PIOTR GREIS 


emer. profesor gimnazjum w Tarnowie 


przeżywszy lat 61, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 16 sierpnia 1942 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na enıentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
odbyło się we wtorek dnia 18 b. m. o godzinie 8'/, rano. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w Rabce, o czym zawiadamia 
żona i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnego 
Kraków, pl. Szczepański 2. Tel. 103-31. 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikolajska 13. 


